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INTRODUCCION 

Por medio de aspersiones foliares de soluciones de elementos rni- 
neraíes se ha conseguido en muchos casos aumentos de rinde. Estos 
aumentos de rinde parece que se producen por el efecto de los ele^ 
meníos asperjados sobre los procesos metabólicos del vegetal. Así 
se han observado aumentos de respiración ( 3 ), fotosíntesis (R. 3 , 8 ), 
cambios cuantitativos en la formación de aminoácidos y proteínas (R 
R R 8 ), de hidratos de carbono (UR 7 , 10 ), y en ] a absorción radicu¬ 
lar (R R R 7 , R 9 ). En algodonero se ha hallado que plantas prove¬ 
nientes de semillas que antes de la siembra estuvieron sumergidas 
durante 24 horas en una solución de molihdato de amonio 0,05-0,02 
aumentaron su rendimiento en 300 kg/ha ( 5 ). 


OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo han sido ios siguientes: observar el 
efecto del Mo suministrado por sumersión: a) sobre la germinación 

1 Trabajo realizado durante ud año l 1 ')64 en el Instituto de Botánica Aplicada 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional del Nord¬ 
este, Corrientes, con fondos proveniente^ de la Comisión Administradora del Fondo 
de Promoción de la Tecnología Agropecuaria. 

- íng. Agr., profesor titular de Fisiología Vegetal; Ing. Agr., Mag, Agr., Jefe 
de Trabajos Prácticos, titular de Fisiología Vegetal, e Ing. Agr,., técnico del Ins¬ 
tituto de Botánica Aplicada, respectivamente. 
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de las semillas y b) sobre la respiración de la radícula y los cotile¬ 
dones 24 horas después de la sumersión. 


MATERIALES Y METODOS 


Las semillas utilizadas fueron de algodonero, Gossypium hirsutum 
L. var. D.H. 2 de la Estación Experimental de Sáenz Peña (INTA), 
reproducido en el Instituto de Botánica Aplicada. Las semillas fue¬ 
ron deslintadas con ác. sulfúrico concentrado y luego lavadas con 
agua corriente. Antes de colocarlas en sumersión, fueron esteriliza¬ 
das con agua de bromo durante tres minutos y luego lavad es con 
agua destilada hervida, hasta la desaparición del bromo. 

Se realizaron tres variantes: 1) sumersión en agua destilada este¬ 
rilizada; 2) sumersión en una solución de molibdato de sodio al 
0,05 c /o y 3) sumersión en una solución de molibdato de amonio al 
0,05 r /o . Ambas soluciones fueron esterilizadas. La sumersión se llevó 
a cabo durante 24 horas a una temperatura de 30° C. Luego las se¬ 
millas se colocaron entre papel de filtro humedecido 24 horas más, 
también a 30° C, con una corriente de aire estéril para evitar conta¬ 
minaciones. 

En el ensayo de germinación se realizaron 36 repeticiones de ca¬ 
da variante. Cada repetición consistió en 25 semillas dispuestas en 
una caja de Petri entre papel de filtro humedecido. 

En el ensayo de respiración se realizaron 18 repeticiones de cada 
variante, dividiendo la plántula en radícula y cotiledones. La me¬ 
dida de la respiración se realizó en un respirómetro de Warburg, con 
cinco radículas o dos cotiledones por vaso, 0.2 mi de KOH al 10 % 
en el “compartimiento central” con una tira de papel de filtro. Se 
midió la evolución de oxígeno por tres horas, con lecturas cada me¬ 
dia hora, a 30° C y una agitación de 100 golpes por minuto 0 1 ). 
Los datos son expresados en microlitros de O- por mg de peso seco 
por 30 minutos. 


RESULTADOS 


1. Germinación. — En el cuadro 3 se dan los datos de cantidad 
de semillas germinadas por caja de Petri, promedio de 36 repeticio¬ 
nes, y el porcentaje de germinación a las 48 hs de haber comenzado 
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el tratamiento. En el cuadro 2 se observa el análisis de la variancia 
y la Diferencia Límite Significativa (DLS) al 0,01 y 0,05. 

CUADRO No 1 


Semillas germinadas por caja de Petri y porcentaje de germinación 
de semillas tratadas por sumersión con Mo 

Tratamiento 

h 2 o 

MoO, (NH.) 2 

MoO, Na, 

Semillas germinadas 

. 18,83 

17,52 

16,69 

Porcentaje. 

. 75,30 

70,00 

66,80 


CUADRO No 2 



Análisis de la variancia para semillas germinadas tratadas por sumersión con Mo 

F V. 

(i. L. S. C. 

C. M. 

F. 

Tratamiento. 

2 738 

369,0 

00 

to 

o 

Blocks. 

35 84 

2,4 

0,53 

Error. 

70 310 

4,5 


Total. 

107 1132 



DLSo, os = 0.997 ; DLSo.oi 

= 1,324 



Como se puede observar bay una diferencia apreciable entre tra¬ 
tamientos. La germinación hallada para la variante que sufrió su¬ 
mersión en agua destilada difiere significativamente al 1 °/o de las 
variantes que estuvieron sumergidas en las soluciones de molibdato 
de sodio o amonio. 

2. Respiración. — En el cuadro 3 se pueden observar los resulta¬ 
dos obtenidos en las mediciones de respiración de radículas y coti¬ 
ledones de las tres variantes. Promedio de 18 repeticiones. 


CUADRO N° 3 

Respiración de radículas y cotiledones 48 hs. después de comenzado el tratamiento. 
Datos expresados en microlitros de 0. por mg. de peso seco por 30 minutos 


Tratamiento H ,0 MoO T T H.) 2 MoO.Na, 

Radíenlas. 2,50 2,86 2,89 

Cotiledones. 2,26 2,40 2,12 
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Realizado el análisis estadístico se encontró significancia única¬ 
mente en las radículas donde la sumersión en molibdato de sodio o 
amonio aumentó el consumo de oxígeno entre 0,35-0,40 microlitros 
por mg de peso seco en 30 minutos, diferencia significativa al 1 %. 
En los cotiledones, si bien el molibdato de amonio produjo un aumen¬ 
to del consumo de oxígeno, en cambio el molibdato de sodio lo de¬ 
primió. El análisis estadístico no dio significancia, posiblemente de¬ 
bido a que los datos eran muy erráticos. 


CONCLUSIONES 


1. El Mo suministrado a semillas de algodonero por sumersión 
durante 24 hs, deprime su poder germinativo tanto cuando va 
acompañado por el catión sodio como por el catión amonio. 

2. El consumo de 0 2 por radículas de algodonero a ias 48 hs de 
comenzado el tratamiento fue elevado en forma significativa 
(al 1%) por el Mo suministrado por sumersión de semillas 
durante 24 hs en solución de molibdato de amonio o molibdato 
de sodio al 0,05 %. 

3. En los cotiledones a las 48 hs de haber comenzado el trata¬ 
miento, el consumo de O 2 se elevó cuando el Mo estaba acom¬ 
pañado por el catión amonio, pero fue deprimido cuando era 
acompañado por el catión sodio. 

4 El catión acompañante no incidió en el efecto del Mo sobre 
la respiración de radículas. En cambio el catión sodio tuvo un 
efecto deprimente con respecto al catión amonio sobre la res¬ 
piración de cotiledones y sobre la germinación, aunque sin 
significancia estadística. 


RESUMEN 


Se trataron semillas de algodonero manteniéndolas sumergidas en: a) agua des¬ 
tilada; b) sol. de molibdato de sodio 0,05 %. y c) sol. de molibdato de amonio 
0,05 % durante 24 hs. a una temperatura He 30°C, con el objeto de determinar 
el efecto del elemento Mo sobre la germinación y respiración. 
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Para e] ensayo de germinación se realizaron 36 repeticiones de cada variante. 
Cada repetición consistió en 25 semillas dispuestas en una caja de Petri entre 
papel de filtro humedecido. Los resultados indican que el Mo tiene un efecto 
deprimente sobre la germinación, significativo al 1 %. 

La respiración se midió 24 hs. después de terminado el tratamiento sobre ra¬ 
dículas y cotiledones separadamente. El Mo aumenta la respiración de las radícu¬ 
las en íorma altamente significativa. Sobre los cotiledones el Mo, acompañado 
por el catión sodio, deprime la respiración - acompañado por el catión amonio 
la aumenta. 


SUMMARY 

Cottoo seeds uere treated by inmersión in: a) distilled water; b) 0,05% 
NaoMo0 4 sol. and c) 0,05% (NH 4 ) 2 Mo0 4 sol., during 24 hs at 30°C, to determine 
the effect of the Mo element on germination and respiration. 

For germination test, 36 repetitions of each variant v/ere made. Each repetition 
sonsisted in 25 seeds disposed in Petri dishes between wet filter papers. The 
results indicated that the Mo has a depressive effect on germination, significative 
to 1 % 

The ~espiration was measured 24 hs after the treatment on radicules and coty- 
ledons, separately, was concluded. Mo increases the radicule respiration in a 
highly significative form. On cotyledons, Mo accompanied by Na catión depredes 
respiration, and accompanied by NH t catión, increases it 
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